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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1999 

14 Αυγούστου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. οίκ. 169810 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ΙΙ'ΐ'^ ομάδας 
«Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσι¬ 
ών», α/α 11: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης 
και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του 
εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε 
υφιστάμενους υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας 
από 50 έως και 150 Κν» του παραρτήματος XI της 
Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότη- 
ση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιάτητας Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

2. Το Ν. 4042/2012 (Α' 24) «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ 
ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμά¬ 
των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα¬ 
τικής Αλλαγής». 

3. Το Ν. 2244/1994 (Α' 168) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρο¬ 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από 
συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», άπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 4001/2011 (Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενερ¬ 
γειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογοναν¬ 
θράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

5. Το Ν. 3937/2011 (Α' 60) «Διατήρηση της βιοποικιλά- 
τητας και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 3208/2003 (Α' 303) «Προστασία των δασι¬ 
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», άπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 998/1979 (Α' 289) «Περί προστασίας των δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», πιο 


συγκεκριμένα τα άρθρα 14, 45-60, άπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 

8. Το Ν. 3028/2002 (Α' 153) «Για την Προστασία των Αρ¬ 
χαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

9. Την ΥΑ 1958/2012 (Β' 21) «Κατάταξη δημάσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/2011 (Α' 209)». 

10. Την ΥΑ 15277/2012 (Β' 1077) «Εξειδίκευση διαδικασι¬ 
ών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπάμενης 
απά τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης 
επέμβασης, για τα έργα και δραστηριάτητες κατηγοριών 
Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (Β'21), σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Ν. 4014/2011». 

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 3060 (ΦΟΡ) 238 (Β' 
512) που αναφέρεται σε μέτρα προφύλαξης κοινού από 
τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων χαμηλών συχνοτήτων 

12. Το γεγονάς άτι απά την παρούσα δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρό¬ 
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α' 
209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα έργα και 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β, της 11ι^ Ομάδας «Με¬ 
ταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών», α/α 
11 «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμο¬ 
νωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους 
(συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμε¬ 
νους σταθμούς) με τάση λειτουργίας απά 50 έως και 
150 κν», του παραρτήματος XI της ΥΑ 1958/2012 (Β' 21), 
άπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που τα 
άρια των γηπέδων μεμονωμένων Υποσταθμών, βρίσκο¬ 
νται σε απάσταση μικράτερη ή ίση των 500 μέτρων απά 
τον άξονα υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας τάσης ίσης ή μικράτερης των 150 Κν, η αντί¬ 
στοιχη διασυνδετική γραμμή μεταφοράς, τάσης έως και 
150 κν, εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας. 

2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας 
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Β της υ.α. 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που 
τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουρ¬ 
γία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 8 του ν. 4014/2011 και μέχρι την έκδοση των 
αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 

3 του εν λόγω άρθρου, εφαρμάζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νάμου. 

3. Σκοπάς της παρούσας είναι η προστασία του φυ¬ 
σικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τον προσ- 
διορισμά άλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών 
πσυ πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και 
λειτσυργία των έργων και δραστηριοτήτων των παρα¬ 
γράφων 1 και 2 του παράντος άρθρου. 

Άρθρο 2 

Αρμόδια Υπηρεσία 

1. Για έργα και δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας πσυ κατατάσσσνται στην κατηγσρίας Β 
της ΙΙ'ΐ': Ομάδας «Μεταφσρά ενέργειας, καυσίμων και 
χημικών ουσιών» του παραρτήματος XI της ΥΑ1958/2012 
(Β' 21), άπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με α/α 11 «Με¬ 
μονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμέ- 
νσι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συ- 
μπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφίστάμενσυς 
σταθμούς) με τάση λειτουργίας απά 50 έως 150 1<ν», 
αρμόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλσντικές 
Δεσμεύσεις είναι η Διεύθυνση Περιβάλλσντος και Χωρι¬ 
κού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας. 

2. Η ως άνω αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά 
και σε έργα και δραστηριάτητες: 

α) τα οπαία εμπίπτουν εντάς περιοχής του δικτύου 
ΝαίυΓβ 2000 (με τις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 
10 τον Ν. 4014/2011), και 

β) τα οποία εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή βελ¬ 
τιώνονται. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ 

1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριάτητας ή ο 
εξουσιοδοτημένος απά αυτόν μελετητής υποβάλει στην 
κατά το άρθρο 2 αρμάδια υπηρεσία, συμπληρωμένη 
και υπογεγραμμένη δήλωση υπαγωγής ταυ έργσυ σε 
ΠΠΔ. Τσ περιεχάμενο της δήλωσης αυτής σρίζεται στα 
Παράρτημα Α της παρσύσας απάφασης. Η δήλωση συ- 
νσδεύεται από την τεκμηρίωση που ορίζεται στο άρθρο 

4 της παρούσας απάφασης. 

2.1 Γ ια τα έργα του άρθρου 2 της παρούσας, υπο¬ 
βάλλεται η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, στην αρμόδια 
Υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία, μετά την εξέταση των 
υποβληθέντων στοιχείων προβαίνει αυτοδίκαια στην 
υπαγωγή του έργου ή της δραστηριάτητας σε ΠΠΔ, 
εκτός αν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζόμενων 
στις παραγράφσυς 6 ή 7 του παρόντος άρθρου. 

2.2 α) Στην περίπτωση αρμοδιότητας ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (παρ. 
1, άρθρου 2) χρησιμοποιείται ως βάση το υπόδειγμα 1 
του Παραρτήματος Β. 

β) Για τα έργα της παρ. 2α του άρθρου 2 της παρού¬ 
σας, εκδίδεται απάφαση του Περιφερειάρχη για την 
υπαγωγή σε ΠΠΔ και την έκδσση των πράσθετων άρων 
της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, εάν απά 
τη διαδικασία Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) 
προκόψει ότι απαιτούνται τέτοιοι όροι. Για την απόφα¬ 


ση αυτή, χρησιμσπσιείται ως βάση τσ υπόδειγμα 2 ταυ 
Παραρτήματος Β. 

3. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ, σλσκληρώνεται εντός 20 εργά¬ 
σιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής, 
με την εξαίρεση των έργων της παρ. 2.2 για τα σποία η 
έκδοση της απόφασης του Περιφερειάρχη γίνεται εντός 
30 εργάσιμων ημερών. 

4. Γ ια τα έργα και τις δραστηριάτητες τσυ άρθρου 1 
της παρούσας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής σε 
ΠΠΔ και της κατά το άρθρο 4 απαιτούμενης τεκμη¬ 
ρίωσης, πραγματοποιείται εγκαίρως ώστε η σχετική 
διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ να ολσκληρωθεί πριν την 
έναρξη σποιασδήποτε εργασίας κατασκευής. 

5. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωρο- 
θετούνται εντάς περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις 
της δασικής νομσθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ απστελεί 
και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

6. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ 
δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα κατά περίπτωση 
απαιτσύμενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν 
επισυναφθεί σε αυτή τα κατά περίπτωση απαιτσύμενα 
πράσθετα στοιχεία και έγγραφα του άρθρου 4 της πα¬ 
ρούσας, η υπηρεσία τσυ άρθρσυ 2 της παρσύσας εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών με έγγραφό της πρσσδι- 
ορίζει στσν φορέα του έργου ή της δραστηριότητας 
τα απαιτσύμενα προς συμπλήρωση πεδία ή στσιχεία. 

7. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο¬ 
ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της 
δήλωσης υπαγωγής, πρσκύπτει είτε ότι τσ συγκεκριμένο 
έργο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλ¬ 
λοντικής νομοθεσίας ή με τα στσιχεία περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας της περισχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητικσύ 
πορίσματος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), ή 
εάν διαπιστωθεί αντίθεση με τις θεσμοθετημένες χρή¬ 
σεις γης ή ασυμβατότητα με τις κατευθύνσεις της χω¬ 
ρικής πσλιτικής, είτε ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του 
άρθρου 2, της παρούσας εντός 30 εργάσιμων ημερών 
ενημερώνει εγγράφως τσ φσρέα του έργου ή της δρα¬ 
στηριότητας και δεν προβαίνει σε υπαγωγή τσυ έργσυ 
σε ΠΠΔ. 

8. Γ ια έργα ή δραστηριότητα του πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας τσ οποίο δεν έχει υπαχθεί σε ΠΠΔ κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, 
δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οποιαδήπστε άλλης μετέ- 
πειτα άδειας περιλαμβανομένης της οικοδομικής άδειας. 

9. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης τσυ φορέα του έρ¬ 
γου ή της δραστηριότητας ή του μελετητή κατά το 
Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτω¬ 
ση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως ο φορέας του 
έργου ή της δραστηριότητας ή ο μελετητής υπόκειται 
στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) 
καθώς και στις ποινικές, αστικές και δισικητικές κυρώ¬ 
σεις τσυ Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

Άρθρο 4 

Τεκμηρίωση της Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ 

1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότη¬ 
τας σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση: 
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1.1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δρα¬ 
στηριότητας και τυχόν συνοδών έργων, (προαιρετικό). 

1.2. Χαρτογραφική απεικόνιση του έργου ή της δρα¬ 
στηριότητας και της περιοχής του, ως εξής: 

1.2.1. Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έρ¬ 
γου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ. 

1.2.2. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτο¬ 
ψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου, 
σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστη¬ 
μάτων αναφοράς ΕΓΣΑ '87 και ν\/Θ884 

1.2.3. Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου, 
σε κατάλληλη κλίμακα, σύμψωνα με τον θεσμοθετημένο 
χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδίασμά, όπως Περιφερει¬ 
ακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., 
Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά. 

1.3. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης επί κατάλληλου το- 
πογραφίκού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βε¬ 
βαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη 
κανονιστική διάταξη. 

1.4. Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρε¬ 
σίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το 
έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέ¬ 
ροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγρα¬ 
φο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει, 
ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα 
χωροθετείται στο σύνολό του ή εν μέρει εντός κηρυγ¬ 
μένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' και 
Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 
13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153). 
Στη γνωμοδότηση είναι δυνατόν να προσδιορίζονται 
πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι 
οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά το άρθρο 2 
αρμόδια υπηρεσία στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής. 

1.5. Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα 
ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και 
εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται επιπλέον: 

1.5.1. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, άπου απαι¬ 
τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

1.5.2. Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δη¬ 
μοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 1 του άρθρου 2 της υ.α. 15277/2012 (Β' 1077) όπως 
εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων 
εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
45 του ν. 998/1979 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο 
για τις περιπτώσεις έργων του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας τα οποία εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές 
εκτάσεις, πλην δημόσιων οδών. 

1.5.3. Γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου για τα 
σχετικά θέματα αρμοδιάτητας του, σύμφωνα με το 
έντυπο του Παραρτήματος Δ, με τυχόν απαιτούμενες 
για δασικούς λόγους πρόσθετες περιβαλλοντικές δε¬ 
σμεύσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά 
το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία στην απόφαση υπαγωγής. 

1.6. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, με περιεχόμενο 
σύμφωνο με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 11 
του V. 4014/2011, στις περιπτώσεις εκείνες που χρειά¬ 
ζεται η εφαρμογή της παραγράφου Ι.α του άρθρου 10 
του V. 4014/2011 (έργο ή δραστηριάτητα εντάς περιοχής 
του δικτύου ΝαίυΓα 2000, πλην των περιπτώσεων της 
παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και οι διατάξεις προστασίας 
της περιοχής δεν περιέχουν σχετικές πράνοιες για πε¬ 
ριβαλλοντική αδειοδάτηση), δεδομένου άτι βάσει του 


άρθρου 2 της παρούσας, αρμόδια για την υπαγωγή σε 
ΠΠΔ είναι η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας, η οποία 
ως εκ τούτου θα συμπεριλάβει στην απόφαση υπαγωγής 
τους ενδεχομένως απαιτούμενους πρόσθετους όρους 
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. 

1.7. Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα 
οποία εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) στο πλαίσιο των διατάξεων που προ'ίσχυ- 
αν της παρούσας απάφασης, αντίγραφο της απόφασης 
αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της. 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια ισχύος 

1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για έργα και δραστηριάτητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή σε 
κάποια από τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ 
του Παραρτήματος Α της παρούσας. 

Μεταγενέστερες τροποποιήσεις των ΠΠΔ, όπως αυτές 
καθορίζονται ακολούθως στο άρθρο 6 της παρούσας 
απόφασης, εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος τους 
σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ήδη υπαχθεί, 
χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής τους. 

2. Πριν την υλοποίηση οποιοσδήποτε μεταβολής των 
στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώ¬ 
θηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου 
ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλει στην 
υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απάφασης, τη 
δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Α και τα δικαι- 
ολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του 
έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται, η υπη¬ 
ρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπαγάγει 
εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 3 της παρούσας, άλλως εκδίδει έγγραφο περί 
μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ. 

Άρθρο 6 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

1. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα 
έργα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, καθορίζο¬ 
νται στο Παράρτημα Ε. 

2. Πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
που ενσωματώνονται στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής 
κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1.4, 1.5.3 και 1.6 του 
άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, κατισχύουν ως ει¬ 
δικότερες των δεσμεύσεων του σχετικού παραρτήματος 
Ε της παραγράφου 1 ανωτέρω. 

3. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπο- 
χρεούται να τηρεί τις ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί 
τόσο κατά τη φάση κατασκευής άσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας. 

4. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας φέρει 
ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και 
αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λει¬ 
τουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως 
των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για 
κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της 
παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύου- 
σας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και 
αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο- 
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ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη 
ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι¬ 
κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του 
Ν. 4014/2011 (Α' 209) για την περιβαλλοντική αδειοδά- 
τηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ολοκληρώνονται ως 
προς την αξιολάγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα 
οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτάς 
εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριάτητας ζητήσει 
την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας. 

2.Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας και διαθέτουν ΑΕΠΟ, υπά¬ 
γονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα πρσβλεπόμενα στην 
παρούσα με δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλε¬ 
ται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας 
ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της 
ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης, 
εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή 
σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου 
λήξης της ΑΕΠΟ. 


Άρθρο 8 
Παραρτήματα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Πε¬ 
ριβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υποδείγματα απόφασης και πράξης 
υπαγωγής σε ΠΠΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αίτηση προς υπηρεσίες για έκδοση 
γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας 
Β της κοινής υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β' 21), 
όπως ισχύει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης 
δασικών υπηρεσιών για τη διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ 
έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της κοινής 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β' 21), όπως ισχύει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ¬ 
σεις για τα έργα «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τά¬ 
σης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας 
του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις 
σε υφιστάμενους σταθμούς) με τάση λειτουργίας από 
50 έως και 150 Κν». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, της ομάδας 

11, α/α 11, της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως ισχύει 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1 Στοιχεία του έργου ή δραστηριότητας 

Α.1.1 Γενικά Στοιχεία 

Επωνυμία: 

(αναψέρεται η επωνυμία του έργου ή δραστηριότητας εφόσον υ7Γάρ;^εί^ 

Έτος κατασκευής ή πρώτης λειτουρνίας: 

(συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες) 


Α.1.2 


Διεύθυνση/Θέση 


Οδός: 


Αριθμός: 


Θέση-Περιοχή: 

(π.χ. τοπικό τοπωνύμιο) 


Τ.Κ.: 


Δήμος/οι: 


Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες: 


Περιφέρεια/ες: 


Συντεταγμένες έργου (χ,γ) 
σεΕΓΣΑ 87 καί\Λ/65 84 

(Για σημειακό ή εκτατικό 
έργο/δραστηριότητα οι 
συντεταγμένες δίδονται 
κεντροβαρικά, ενώ για γραμμικό 
έργο δίδονται οι συντεταγμένες της 
αρχής, του τέλους και της μέσης) 

ΕΓΣΑ 87 

\Λ/6$ 84 

X 

Υ 

Φ 

λ 














Α.2 


Στοιχεία του φορέα του έργου ή δραστηριότητας 


Επωνυμία: 


Διεύθυνση έδρας: 


Τηλέφωνο: 


Ε-πίβιΙ: 


Ρ3χ: 


Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
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Α.3 

Λόγος κατάθεσης Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ 

Α.3.1 

Νέο/α έργο/δραστηριότητα 

□ 

Α.3.2 

Υφιστάμενο/η έργο/δραστηριότητα χωρίς εκσυγχρονισμό ή επέκταση ή τροποποίηση 

□ 

Α.3.3 

Εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενου/ης έργου ή δραστηριότητας χωρίς 
επέκταση έκτασης επέμβασης 

□ 

Α.3.4 

Εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενου/ης έργου ή δραστηριότητας με επέκταση 
έκτασης επέμβασης 

□ 

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 

Β.1 

Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας 

Είδος έργου ή δραστηριότητας 

Κριτήρια / Μεγέθη 

Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι 
υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους 
(συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους 
σταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 1<ν 

Διασυνδετική Γραμμή Υψηλής Τάσης {< 150 1<ν) 

□ 

□ 

Τάση λειτουργίας (Κν) 

Μήκος Διασυνδετικής Γραμμής (μέτρα) 


Β.2 

Στοιχεία περιοχής έργου ή δραστηριότητας 

Β.2.1 

Εντός περιοχής του Δικτύου ΝεΙυτβ 2000: 

ΝΑΙ Ο 

ΟΧΙ ο 

Εάν ναι, σημειώστε το όνομα και τον κωδικό της περιοχής ΝβΙογβ 2000: 

Κωδικός 

Όνομα 



Β.2.2 

Εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών: 

ΝΑΙ Ο 

ΟΧΙ ο 

Β.2.3 

Η έκταση επέμβασης του έργου ή δραστηριότητας ή τμήμα αυτής βρίσκεται εντός 
δασικής έκτασης: 

ΝΑΙ Ο 

ΟΧΙ ο 

Β.2.4 

Η έκταση επέμβασης του έργου ή δραστηριότητας ή τμήμα αυτής βρίσκεται σε 
περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3028/2002 (Α' 153): 

ΝΑΙ Ο 

ΟΧΙ ο 


Βάσει των παραπάνω κριτηρίων/μεγεθών και σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, το συγκεκριμένο 
έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται στην Β κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της 1ΐ'''' ομάδας. 


□ 
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Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σημειώνονται τα δικαίολογητίκά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
παρούσας Απόφασης: 


Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων 

□ 

Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ 

□ 

Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου (οριζοντιογραφια, κάτοψη ή διάγραμμα κάλυψης), 
σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 και \Λ/(3584. 

□ 

Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο 
χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά. 

□ 

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική διάταξη. 

□ 

Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται 
το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει 

□ 

Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα 
χωροθετείται στο σύνολό του ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' 
και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του 

V. 3028/2002 (Α' 153). 

□ 

Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

□ 

Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 
απαιτείται. 

□ 

Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων 
εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει, 
όπου απαιτείται. 

□ 

Γνωμοδότηση οικείου Δασαρχείου σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται 
από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, όταν απαιτείται. 

□ 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 

□ 

Υφιστάμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανανέωσή της ή τροποποίησή της. 

□ 

Αλλο (περιγράφτε)·. . 

□ 


Ημερομηνία: ... / ... / ... 


Ο φορέας του έργου ή δραστηριότητας ή 


Ο Μελετητής 


Υπογραφή & Σφραγίδα 


Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Υπόδεινίΐα 1 

(για την περίπτωση τηςπαρ. 2.2.α) του άρϋρου 3 της παρούσας απόφασης με αρμοδιότητα ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Π. 

Οδός/αριθμός. 

Πληροφορίες.... ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα) 

Τηλ: 

Εθχ: 

θ-ιπθΙΙ: 


Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου. 

στη θέση.της Π.Ε.της Περιφέρειας. 

Σχετικά: 1. 

2 . 

(Στα σχετικά μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοϋεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής με τα έγγραφα ή τις 
γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που συνυποβλήδηκαν, καϋώς και κάδε άλλο σχετικό στοιχείο) 


I. Στοιχεία του έργου 

(συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής) 
α. Ονομασία του έργου. 

β. Θέση του έργου . {τοπωνύμιο. Δήμος, περιφερειακή Ενότητα, περιφέρεια) 

γ. Φορέας του έργου . 

δ. Υπεύθυνος του έργου ... .. {Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην κ.υ.α./2013 (Β' ...) (σημειώνεται ο 

αριϋμύςκαι το ΦΕκ της παρούσας κ.υ.α.) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής. 

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει γνωμοδοτήσεων αρμόδιου 
Δασαρχείου, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) 


Συνημμένα 


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
(υπογραφή) 
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Υπόδεινιια 2 

(για την περίπτωση της παρ. 2.2.6) του άρϋρου 3 της παρούσας απόφασης) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Π. 

Οδός/αρίθμός. 

Πληροφορίες.... ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα) 

Τηλ: 

Εθχ: 

θ-ιπθΙΙ: 


ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου. 

στη θέση.της Π.Ε.της Περιφέρειας.και έκδοση πρόσθετων 

όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής. 

Έχοντας υπόψη: 

1 . 

2 . 

3. 

(Στο σκεπτικό μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής, καϋώς και τα έγγραφα 
ή οι γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που είτε συνυποβλήθηκαν με τη δήλωση είτε λήφϋηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία 
έκδοσης της απόφασης, καϋώς και κάϋε άλλο σχετικό στοιχείο) 


Αποφασίζουμε 

την υπαγωγή του έργου.σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και την 

επιβολή πρόσθετων όρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της επηρεαζόμενης 
περιοχής του δικτύου Νθίυτθ, ως εξής: 

I. Στοιχεία του έργου 

(συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής) 
α. Ονομασία του έργου. 

β. Θέση του έργου. ....{Τοπωνύμιο, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια) 

γ. Φορέας του έργου . 

δ. Υπεύθυνος του έργου ... .. {Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες 
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Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην κ.υ.α./2013 (Β' ...) (σημειώνεται ο 

αρίϋμός και το ΦΕΚτης παρούσας κ.υ.α.) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής. 


Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: ί'στΓΟί; απαιτείται, βάσει γνωμοδοτήσεων αρμόδιου 
Δασαρχείου, Αρχαιολογικής Υπηρεσία) 


III. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής . 

(σημειώνεται ο κωδικός και η ονομασίας της περιοχής του δικτύου Ναίυτα 2000) 

Κατ' εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και μετά από 
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται 
στην παράγραφο I της παρούσας οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: 


Ο Περιφερειάρχης 
(υπογραφή) 


Συνημμένα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, της ομάδας 11, α/α 11, της Υ.Α. 1958/2012 

(Β' 21), όπως ισχύει 


ΠΡΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

(συμπληρώνεται όνομα υπηρεσίας) 



(συμπληρώνεται απο την Υπηρεσία) 


1. Στοιχεία Αιτούντος 


0-Η Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πάτερα: 


Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: 


Α.Φ.Μ.: 


Ημερομηνία νέννησης: 


Τόπος Γέννησης: 


Τόπος Κατοικίας: 

Όδός: 

Αριθ: Τ.Κ.: 

Τηλ: Ρ3χ: 

Ε- 

ηη3ίΙ: 


2. Στοιχεία Αιτούντος Ρ Ενώσεις Προσώπων) 


Α.Φ.Μ: 

Επωνυμία: 


Αρ. Καταστατικού: 


Ημ. Επικυρ. Καταστατικού: 

Έδρα/Όδός: 


Αριθμ: Τ.Κ: 

Δήμος/οι: 


Περιφερειακή/ες 

Ενότητα/ες: 


Περιφέρεια/ες: 


Τηλ: Ρ3χ: 

Ε- 

Μ3ίΙ: 


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 


3. Θέση & Διοικητική Υπανωγή Έργου/Δραστηριότητας 


Συντεταγμένες έργου (χ,γ) 
σε ΕΓΣΑ87 καί\Λ/ι35 84 

(Για σημειακό ή εκτατικό 
έργο/δραστηριότητα οι συντεταγμένες 
δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για 
γραμμικό έργο δίδονται οι 
συντεταγμένες της αρχής, του τέλους και 
της μέσης) 


Περιφέρεια/ες: 


Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες: 


Δήμος/οι: 



ΕΓΣΑ 87 


νν6$84 
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Δηλώνω υτχεύθυνα ότι το έρνο/δραστηριότητα του σημείου 3 του παρόντος κατατάσσεται στην κατηνορία Β της 
Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως ισχύει, συγκεκριμένα στην Ομάδα .... με α/α ... και υπάγεται στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Υ.Α. (ΦΕΚ .). Με το παρόν έντυπο ζητώ την 

προβλεπόμενη από την προαναφερθεισα ΥΑ γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας και σας υποβάλλουμε όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 


Ημερομηνία 


Ο/Η Αιτών/ούσα 


Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σημειώνονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της παρούσας απόφασης: 


Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων 

(μπορεί να ανηκατασταϋεί από τα κεφ. Β, Γ και Δ του Παραρτήματος Α) 

□ 

χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε 
υπόβαθρο ΓΎΣ 

□ 

Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή 
διάγραμμα κάλυψης), σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 και ννε584. 

□ 

Φωτογραφική τεκμηρίωση 

□ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 


ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, της ομάδας 11, α/α 11, της Υ.Α. 1958/2012 

(Β' 21), όπως ισχύει 


Ημερομηνία: 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 


1. Στοιχεία Γνωμοδοτούσας Υπηρεσίας 


Όνομα Υπηρεσίας: 


Ταχ. Διεύθυνση: 


Τ.Κ. 


Πληροφορίες 


Τηλ: 


Ε - Γτΐ3ίΙ: 


2. Τίτλος'Εργου ή Δραστηριότητας 


3. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης 


Α/Α 


Στοιχείο θεσμικού πλαισίου (ΦΕΚ) 


Τίτλος στοιχείου θεσμικού πλαισίου 


4. Επιτόπια αναγνώριση περιοχής έργου ή δραστηριότητας 


Για τις ανάνκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου ή δραστηριότητας 


ΝΑΙ 


ΟΧΙ 


□ 

□ 
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5. Στοιχεία Γνωμοδότησης 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία μας ννωμοδοτεί: 

(συμπληρώνεται η κατάλληλη από ης ακόλουϋες επιλογές) 

I I θετικά νια την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας 

με τις ακόλουθες πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις: 

1 . 

2 . 

3. 

(διατυπώνονται οι πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις) 


I I αρνητικά νια την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας 
για τους ακόλουθους λόγους: 

1 . 

2 . 

3. 

(διατυπώνονται οι λόγοι αρνητικής γνωμοδότησης) 


Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για 

Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένους υποσταθμούς επί της 
επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους 
σταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 Ι<\/. 

I. Γενικές Δεσμεύσεις 

1.1 Ο φορέας του έργου ή δραστηριότητας φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή 
λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους. 

1.2 Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία αυτού να εξασφαλίζει κατά 
προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με σκοπό 
να τηρούνται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να αποφευχθεί 
η οιαδήποτε ρύπανση των επιφανειακών νερών και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου, τόσο 
κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας. 

1.3 1. Τα νέα έργα ή δραστηριότητες (νέοι υποσταθμοί) που εγκαθίστανται εντός ορίων οικισμών ή 
εντός σχεδίου πόλεων είναι υποχρεωτικά κλειστού τύπου με την επιφύλαξη των παραγράφων 
(1.3.2 & 1.3.3) που ακολουθούν: 

2. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων έργων (ανοιχτού ή κλειστού τύπου), εντός ορίων οικισμών 
ή εντός σχεδίου πόλεων με πληθυσμό των εν λόγω οικιστικών ενοτήτων μέχρι και 20.000 
κατοίκους. 

3. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων έργων (ανοιχτού ή κλειστού τύπου), εντός παραδοσιακών 
οικισμών. 

4. Επιτρέπεται η τροποποίηση/βελτίωση/εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται εντός περιοχών των παραγράφων 1.3.2 και 1.3.3 ανωτέρω 

1.4 Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς εν γένει» ( Α' 153). 

1.5 Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα 
προκόψουν, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Η υλοποίηση 
του έργου ή της δραστηριότητας να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη 
δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση. 

1.6 Στο σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. Σε περίπτωση που 
εκπονηθεί μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, να εγκριθεί από την αρμόδια πυροσβεστική αρχή. 
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε 
σε στεγασμένους χώρους. 

1.7 Κατά τη φάση κατασκευής να τηρούνται οι ακόλουθες δεσμεύσεις: 

Ι.Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου της παραγωγικής 
δραστηριότητας να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης 
περιοχής του υποσταθμού, εφοδιασμένα με ισχύουσα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων ή εν ισχύ ΠΠΔ. 
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2. Τα εργοτάξια που θα εγκατασταθούν να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή έκταση και σε όλη 

τη διάρκεια της κατασκευής των έργων και ο κατά περίπτωση Ανάδοχος να λαμβάνει μέριμνα 
για τον περιορισμό των διάχυτων εκπομπών σωματιδίων από τη διαχείριση των αδρανών 
υλικών με ψεκασμό τους και συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων των εργοταξίων, ιδίως 
κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Η σκάφη των φορτηγών οχημάτων κατά τη μεταφορά των 
υλικών να είναι καλυμμένη και να υπάρχει κατάλληλος προγραμματισμός για την αποφυγή 
μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας, εφόσον αυτά διέρχονται από κατοικημένες 
περιοχές. 

3. Απαγορεύεται εντός του εργοταξίου η πλύση των μηχανημάτων των Αναδόχων του έργου. Κάθε 

είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, κλπ να 
συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο των εργοταξίων, η δε διάθεση τους να 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

του: 

ί. να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο 
των εργοταξιακών χώρων. 

ίί. να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να διαχειριστεί 
κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
ίίί. να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. 

5. Τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την έναρξη εργασιών να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες για την 

περιοχή Εφορείες Αρχαιοτήτων, προκειμένου να ασκήσουν επιτόπου εποπτεία, τα δε σχέδια να 
τους έχουν εγκαίρως υποβληθεί με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου. 

1.9 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε 
για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να 
διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

1.10 Στην εγκατάσταση θα πρέπει να τηρείται μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, 
η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή 
εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο 
χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του 
V. 4042/2012. 

1.11 τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα 
προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στην 
Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές κατά τον 
μήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Κ.Υ.Α. 13588/2006 (Β' 383) και 
του V. 4042/2012 (Α' 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

1.12 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου κατά την 
κατασκευή του έργου. 

1.13 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να μην περιέχουν τοξικά υλικά (π.χ. αμίαντο). 

1.14 Για νέες εγκαταστάσεις, περιμετρικά του γηπέδου να υπάρχει πλήρης και υψηλή περίφραξη και να 
συντηρείται κατάλληλη βλάστηση (δενδροφύτευση, θαμνοκάλυψη). Για υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις η κατάλληλη βλάστηση να είναι η μέγιστη κατά το επιτρεπτό, λαμβάνοντας υπόψη 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις υφιστάμενες συνθήκες της εγκατάστασης. 

1.15 Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση : 

• να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, 

• να διευκολύνουν τον έλεγχο και να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 
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• να συμμορφώνονται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης 
των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

I. 16 Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε από τη λειτουργία της εγκατάστασης να μην δημιουργούνται 

οχλήσεις στις όμορες ιδιοκτησίες. 

II. Θόρυβος 

11.1 Να τηρούνται στα όρια του οικοπέδου της μονάδας οι ειδικές οριακές στάθμες θορύβου, όπως 
ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (Α' 293), όπως ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

11.2 Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του 
έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του 
έργου να φέρουν σήμανση ΟΕ, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως 
προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 37393/2003 (Β' 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ' αριθμ. 
9272/2007 (Β'286) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

11.3 Διαπιστωθείσα υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου στα όρια του γηπέδου της 
εγκατάστασης, να επιφέρει τη λήψη συμπληρωματικών αντιθορυβικών μέτρων σε επί μέρους 
τμήματα του έργου. 

III. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Εκπομπές 

111.1 Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας καθορίζονται στις 
ακόλουθες διατάξεις: 

■ κ.υ.α. με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 
μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 

■ κ.υ.α. με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία 
καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

111.2 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις 
του έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του π.δ. 1180/1981 (Α' 293) ή οι 
εκάστοτε ειδικότερες διατάξεις. 

IV. Υγρά Απόβλητα - Αποδέκτες 

IV.1 Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης). 

IV.2 Εφόσον στην περιοχή εγκατάστασης του υποσταθμού υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, τα αστικά 
λύματα από τους χώρους υγιεινής της μονάδας να διοχετεύονται σε αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, 
τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται είτε σε σύστημα 
σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 
(Β' 354), όπως ισχύει είτε σε στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια να διατίθενται σε νομίμως 
λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. 

IV.3 Σε περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε κατάλληλα σχεδιασμένη στεγανή 
σηπτική, δεξαμενή να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας 1999 (Δ' 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους 
σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. 

ΐν.4 Στην περίπτωση που τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της μονάδας διοχετεύονται απευθείας σε 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αρ. οικ. 5673/400/1997 
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(Β' 192) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι όροι που επιβάλλονται στον Κανονισμό λειτουργίας 
του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. 

V. Στερεά Απόβλητα - Επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα 

ν.1 Η κατασκευή και λειτουργία του έργου λαμβάνει χώρα σε συμμόρφωση με το εκάστοτε 
εγκεκριμένο περιφερειακό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

ν.2 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, χρησιμοποιούμενα λιπαντικά, στουπιά 
κ.α.), η οποία μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος (σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 11535/93 «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοιχτές εστίες 
καύσης» (Β' 328) και η απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή σε υδάτινο 
αποδέκτη. 

ν.3 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 50910/2727/03 (Β' 1909) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (Α' 24). Όλα τα μη επικίνδυνα 
στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο 
οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και 
σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς 
διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία □ ή Κ) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην 
εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο του φορέα του έργου. Να 
λαμβάνεται μέριμνα από το φορέα του έργου για τον περιορισμό της τυχόν προκαλούμενης 
σχετικής υποβάθμισης και ρύπανσης του εδάφους κατά την προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω 
αποβλήτων. 

ν.4 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
2939/2001 (Α' 179), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, τις 
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα: 

• Όι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη 
εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή 
βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ 
τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια 
υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. 

• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των 

χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (Α' 82) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
15/06 (Α' 12) και Π.Δ. 109/04 (Α' 75) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
41624/2057/Ε103/10 (Β' 1625) όπως ισχύουν. 

• Τα Απόβλητα Αιπαντικών Ελαίων (ΑΑΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού 

του υποσταθμού να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα 
οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του υποσταθμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (Β' 791) όπως ισχύει και περιοδικά να 
παραδίδονται, μέσω αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η 
διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. 

• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103/2010 
(Β' 1312) όπως ισχύει. 
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ν.5 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να νίνεταί- σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/2006 (Β' 383), 24944/1159/2006 (Β' 791), 8668/2007 (Β' 287) 
και τον Ν. 4042/2012 (Α' 24) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της 
εταιρείας. 

ν.6 Στις νέες εγκαταστάσεις, οι μετασχηματιστές να υπέρκεινται κατάλληλων στεγανών λεκανών 
ασφαλείας με στεγανό δάπεδο, και χωρητικότητας τουλάχιστον ίσης με το ελαιώδες περιεχόμενό 
τους. Να τηρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης των μετασχηματιστών και ειδικά 
εκείνες που αφορούν στην αποφυγή διαρροών (ελαίων κλπ), στην ασφαλή λειτουργία τους και 
στην αποφυγή ηλεκτρικών τόξων (προστασία από πυρκαγιά). 

Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που τροποποιούνται, βελτιώνονται ή εκσυγχρονίζονται όσον 
αφορά στους μετασχηματιστές, να εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής λεκανών ασφάλειας 
εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

ν.7 Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στους μετασχηματιστές και στις συνδέσεις τους με το ηλεκτρικό 
δίκτυο για την επισήμανση τυχόν διαρροών (ελαίων κλπ), φθορών και άλλων σημείων που 
χρήζουν συντήρηση. 

ν.8 Διαρροές από τους μετασχηματιστές να ανακτώνται και να υφίστανται, κατά περίπτωση, 
διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα. 

ν.9 Απαγορεύεται η χρήση συσκευών και οργάνων που περιέχουν ΡΟΒε και ΡΟΤε. Σε περίπτωση 
υφιστάμενων μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων που περιέχουν ΡΟΒε και ΡΟΤε, να 
αντικατασταθούν και η διαχείριση τους να γίνει βάσει των διατάξεων των ΚΥΑ 7589/731/200 
(Β' 514) και 18083/1098Ε.103/2003 (Β' 606). 


VI. Ειδικές Δεσμεύσεις 

VI.1 Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή 
ατυχημάτων αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) η μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στο χώρο και 
να γίνει τοποθέτηση πινακίδων ειδικής σήμανσης σε κάθε πλευρά της περίφραξης με την 
επισήμανση κινδύνου ζωής και ηλεκτρικού ρεύματος. 

VI.2 Να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία του σταθμού που 
αναφέρονται στην ΚΥΑ 3060 ΦΟΡ 238/2002 (Β'512), όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β' 759/2002 
και όπως εκάστοτε ισχύουν. 


VII. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ 

VII.1 Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, ο κύριος του έργου να προβεί στην 
αποκατάσταση του χώρου και στην ανάπλαση των χώρων που θα αποδεσμευτούν. Για το σκοπό 
αυτό έξι (6) μήνες πριν την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, να εκπονηθεί και να υποβληθεί 
σχετική μελέτη με εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου αποκατάστασης. 

VII.2 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και πρόσθετα υλικά να 
αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, στο σύνολό του, ανακυκλούμενα και σε κάθε περίπτωση 
διατιθέμενα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

VII.3 Σε περίπτωση που υπάρχουν χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, να εξυγιανθούν - 
αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β' 383) και 
24944/1159/2006 (Β' 791), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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Άρθρο 9 

Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ 

Οι διαδικασίες της παρούσας ΥΑ δύνανται να πραγματοπσιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή των προ- 
βλεπάμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011. 

Άρθρο 10 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρσύσας απάφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση να δημσσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Αυγσύστου 2013 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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